BRONISLAW 


CHRZANOWSK 


mgr biologii i absolwent med. A. M., st. asystent Zaktadu Histologii Wydzialu Lekarskiego 
we Lwowie, komisaryczny dyrektor Państw. Zakładu Higieny w Częstochowie, adiunkt 
Państw. Zakładu Higieny we Wrocławiu, ostatnio kierownik Oddziału Krakowskiej 
Wytwórni Surowici Szczepionek, odzn. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Dziesięciolecia 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł w wieku 52 lat, 28 lutego 1957 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odbędzie się w sobotę 

dnia 2 marca br. o godz. 10 rano w kościółku Najświętszego Salwatora, 

po czym nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz zwierzyniecki, o czym 
zawiadamiają: 

żona i córki. 
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